SKOLEGATA 



Nr. 1a 

1 b 

2 a 
2 b 

3 
h 

5 
6 

7 

12 

iV 

16 



Klasse - 

C 

C 
C 
C 

c 
c 
c 
c 
c 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate 

Betegnelse 


Sko le gt, nr. IA 




Eier 1970 

Tii Løt Lr r 

\ aKSi Kr. 
Bruk 


Furunes, Ole 

oQUl/u «reai iOmi 2o5 * Dyynmger 

Bolig 


m ? 


f% nnl n wt 

uppnen 


fiufigsi senest 




■Ut NT 

Siste brann 


Tidligere branner 


ANT Al T 


Byggherre 
Arkitekt 




Oppr. bruk 


Planfcype 




■ 


Hovedmål 




Etasjer 2 


Ejrunnrnur 
Vegger 

Tak 


Pusset stein. 

Tømmer ■ stående panel. 

Saltak, skifer. 


rvjeiier 

Under hele huset 


Eksteriør 


Enkel symmetrisk fasade. T-post vinduer, med flat 
omramming. Overbord på konsoller. 


Interiør 


Eldre lister og dører. 




Gårdsplass, 
Uthus 


Gras f heller. Ustelt. 

To etg. bind. verk. Ubebodd. 


Dårlig. 


Ombygging 


1877 Se prot., 30/5 (ba) 

1950 Nytt tilbygg i kjelleren i hjørnet mot 
gårdsplassen. Flytting av kjellertrapp. 
2 WC i kjllertilbygg (BA) 


Tegninger, oppmalinger 






1950 Plan kjeller 1:100 (BA) 






Ønskelige forandringer 






Omgivelser 

Positive 






VedJikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand B 
Arkiiekturvurdermg B-C 
Miljøvurdering B 






Pftori*ering 






Dato 26.9.7^ 
Sign JT 



Gate 



Eldre bilder 



Skolegt 



nr. 1 A 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Skole gt. nr. IB 
Betegnelse 


Eier 1970 Lun dahl, Petter 

Takst kr. -j g 000 Areal tomt -| 25 m ' bygninger 
Brok Bo li ff 


rn' 


Oppført tidligst senest 


omkring 


KJEMT 

Siste brann Tidligere branner 


1NT/LTT 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plan type 




1 Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur p usse t stein 

Vegger Tømmer, liggende faspanel 


Kjeller 

Delvis 


Tak Sal tak med valm mot gavl 
og avkattet hjørne 


■ 


Eksterior Modernisert. Utskåret stakittgjerde 


lnterjor Modernisert 




Gardsplass, n ^ 1 Islagt . Trang. Velstelt. Vannpost 
Uthus To ©tg. bind. verk. Ubebodd. Bra 


Ombygging 

1865 Se prot, 25.8. (BA) 

1960 WC med dusj i 1-etg. (BA) 

■ 


Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 




Positive 




Vedlikeholdstilstand U 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering B 




Prioritering 




Dato 25,<?.7*t 
Sign JT 



Gate 



Skole-t . 



Eldre bilder 



ru. 



Foto 



1B 



II. 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 


Bebyggelse 


Gate Sko legt. nr, 2A 
Beregn else 


Eier 1970 Rønning, Johan P. 

Takst kr. 1 45 000 Areal tomt 480 m, bygninger 
Bruk Bolig 


■ 


Oppfart tidligst senest 


omkring 


Siste brenn Tidligere branner 


AMT Ml 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plan type 




Hovedmål 


Etasjer Z\ 


Grunnmur Pusset mur 
Vegger Pusset mur 


Kjeller 

Under hele huset 


"■"ak Saltak, skifer 

Flere skrå kobbhus 




Eksteriør p uss f asa de med profilerte vindusomr. og hori sontalbånd . 
Inntrukne felt med profilering under vinduer i l.etg. 


interior T-post vinduer med hele ruter 


■ 


Gårdsplass, Grus • trang, 
u,hu5J 1. etg, skur. 




Ombygging 

1902 2 etg, bolighus (BA) 

19^2 Kobbhus istedet for liggende takvindu (BA) 


Tegninger, oppmålinger 

1902 Planer, snitt, fasa 


de 1 : 100 (BA) 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Positive 




Vedlikeholdstilstand A 
Antikvarisk tilstand B-C 
Arkitekturvurdering B 
Miljøvurdering B 




Prioritering Q 




Dato 25,9,74 i 
Sign JT 



Gate SkO legt ■ 



nr 



2A 



il 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
TH hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 

å 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate SkO legt. 
Betegnelse 




nr. 2B 


Eier 1970 Johansen 
Takst kr. 45 000 
Bruk Bolig 


9 Borghild 
Areal tomt 235 m - 


bygninger m 


Oppfort 


tldligst 


senest omkring 


It Jf Ni 

Siste brann 


Tidliqere branner 


ANTATT 


Byggherre 
Arkitekt 




Oppr. bruk 


Pløntype 






Hovedmål 




Etasjer 3 



Grunnmur Pusset stein. 

vegger Tømmer, stående panel 



Tak 



Saltak, valmet i gavl. Skifer 



Kjeller 



Under hele huset 



Eksteriør 



Harmonisk fasade med jevnt fordelte to fags vinduer, 
med tre ruter. Flat omramming med utskjæring i over- 
stykke. Tof løyet fyllingsdør med glassfelt og over- 
lysfelt. Profilert omramming med sterkt markert over- 
s tykke . 

Gårdsplass, Bro stein, Utetrapp fra l.etg. til 2. etg. Uthus, 
uthus To etg. bind. verk. Ubebodd. Dårlig 



Ombygging 



1865 

1877 
1882 

1902 

1968 



(BA) 
(BA) 



Se prot. 29.3 

ri n 29-9 

Innredn. av kjeller 
Utvidelse av l.etg, 
¥C og dusj i 1 . , 2 • 



(BA) 

mot portrom (BA) 
og 3- etg. ved bitrappen 

(BA) 



Tegninger, oppmålinger 

1902 Planer 1. og 2. etg. li 100 (BA) 



^Interiør: En del eldre liste- 

prof iler . 



Ønskelige forandringer 



Omgivelser 



Posi tive 



VedlikeholdstiJstand B 

Antikvarisk tilstand B 

Arkitekturvurdering B 

Miljøvurdering B 

Prion*ering 



Dato 
Sign 



24.9. 7^ 

JT 



Gate 



Skolegt ♦ 



nr 



2B 



Eldre bilder 



FotQ 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 




brent /revet 




Kultur-, personalhistorie 


Reguleringsplan 




Til hinder 




tor bevaring? 




Fremtidige planer 





ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Skolegt. nr. 3 
Betegnelse 


« 


Eier 1970 Eriksen, Thoralf 

Takst kr. 22 000 Areal tomt 11 1 bygninger m* 
Bruk Bolig 


Oppført tidligst senest 


omkring 


Siste brann Tidligere branner 


ANUT1 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr, bruk 


Plan type 


■ 


Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein 

Vegger Tømmer, stående panel 
Tak Sal tak, tegl. 


Kjeller 

Delvis 


Eksteriør 

To Tågs vinduer i grupper. Flat o mr amming. 
To fløyet portdør med overlysfelt. 


Interiør Delvis modernisert 




Gårdsplass, Heller 
Uthus 




Ombygging 


Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Positive 




Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand B-C 
Arkitekturvurdering B 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 




Dato 25-9 7** 
Sign JT 



Gate 



Skolegt. 



Etdre bilder 



nr 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-* personal historie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate 

Betegnelse 


Skolegt , 


nr. k 




Eier 1970 
Takst kr. 
Bruk 


Eidebakk, Else Marie 

35 000 Areal tomt 269™ 1 . 

Bolig 


huoninoer 


m 7 

rn 


Oppført 


tidligst 




a mk r i no 

ui i iki ii iyf 


Siste brann Tidligere branner 




IlNTATT 


Byggherre 
Arkitekt 






Oppr. bruk 


Plenty pe 








Hovedmål 






Etasjer 2 


Grunnmur 
Vegger 


Pusset mur 

Tømmer, stående panel 




Kjeller 

Delvis 

■ 


Tak 


Saltak, ny tegl 







Ekstener Enkelt utstyrt, fasade med to-fags vinduer i grupper. 

To ruter i faget, flat omramming med markert over- og 

under stykke 
Interter Eldre lis teprof iler og dører 

Gårdsplass, Hellelagt, Meget velstelt, Vannpost. 
Uthus BfT et^. boder. Bind. verk. Ubebodd, Bra 



Ombygging 



1864 
1869 

1919 
1958 

1965 



Se prot, , 26/k (BA) 

21/9 (BA) 
Bygging av 2. etg, herme tikkfabrikk (BA) 
Utv. av trappehus på hovedbygn. Innredning 
av WC i 1. og 2. etg, i trappehuset (BA) 
Innredning av dusj i 2, etg. (BA) 



Tegninger, oppmålinger 

1919 Planer, snitt, fasade mot gårdsplass for 

herme tikkfabrikk. Sit. plan, 1:100 (BA.) 

1958 Planer 1. og 2. etg., fasade mot gårdsplass 

for h.bygn, 1:100 (BA) 



ønskelige forandringer 



Omgivelser 

Positive 

Vedlikeholdstilstand B 

Antikvarisk tilstand B 

Arkjtekturvurdering B 

Miljøvurdering B 

Prioritering C 



Dato 
Sign 



20.9.74 
JT 



Ga,e Skole-t. 


nr. ;, 


Eldre bilder 


Foto 


Litteratur 


Kilder 


• 


Tidligere bygning 
brent/revet 


Kultur-, personalhistorie 


Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 


Fremtidige planer 


• 









ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 


Bebyggelse 


Gate Skolegt. i nr. 5 
Betegnelse 




eier ivfu oai ju . <j ju y 

Takst kr. 32*000 Areal tomt 229 tn\ bygninger 
Bruk HO Hg 




Oppfort tidligst senest 


omkring 


KJEMT 

Siste brann Tidligere branner 


VHTATT 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 


- 


Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein, hel. 

Vegger lommer^ sidena e panel» 


Kjeller 

ue iv i s . 


Tak Saltak* tegl. 




eksteriør Symmetrisk fasade m* tofa^s vinduer m. tre ruter. Flat 
omramming m. prof. overstykke pa kraftige konsoller, Fallstang. 


Interiør 




Gårdsplass Hellelagt, Meget velstelt. Vannpost. 
u. hus To etg. bind.verk. Ubebodd. Dårlig. 


Ombygging 

1876 Se prot. (11.3.) (BA) 
1929 Garasje av mur. (BA) 




Tegninger, oppmålinger 




1929 Planer, snitt, fasade av garasje. 1:50. Sit. plan 1:200. 

(BA) 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Positive. 




Vedlikehold st i Island B 
Antikvarisk tilstand B 
Arkitekturvurdering B 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 




Dato 25.9.74 

Sign J.T. 



Gate 



Skolegt 



Eldre bilder 



nr. 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



- 



Tidligere bygning 
brent /re w et 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
tor bevaring? 



Fremtidige planer 




• 9 

» * 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Skol eg t , nr. 6 
Betegnelse 








eier 1970 Hvidsand* Fritz 

Taket Lr H * (inn A ro al tnmt JO Ku fl n i ri fl P f 

eruh Bolig 


m 7 

III 






Vjppivri i lul igSl Sonoai 


om \t ri no 






Siste brann Tidligere branner 


4NTA1T 






Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 






Plantype 








Hovedmål 


Etasjer 2 






(s#iinnrtini' Di i c c p+ , ^ t £>i n ■ hpl» 

u r u n n itt ur ■* uo oe ^ ' o «tin j i ± v> ^ • 

vegger Tommer, stående panel* ! 


K i*all**r 
l\|tJIICF 

Delvis. 






Tak Saltak, tegl» 


■ 






Eksteriør Laftekasse mot port. Tp-fags vinder m. tre ruter 
flat omramming, jevnt fordelte* Tofloyet port. 


og 




interior Eldre lister, dorer. 








Gårdsplass, Grus, heller. Meget velholdt. Vannpost, 
uthus ' 2 etg. bind. verk. Ubebodd. Bra 






Ombygging 

1959 Tilbygg for WC i 1 . et. mot gårdsplass (1,5 rf gr. area 

(BA 


1). 

) 


Tegninger, oppmålinger 

1959 Plan 1. et. Snitt 1:100. Sit. plan 1:250. (BA) 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Positive 




VedJikeholdsthstand B 
Antikvarisk tilstand B 
Arkitekturvurdering B 
Miljøvurdering B 








Prioritering C 








Dato 25.9. 74 
Sign J«T. 



G at* Skolegt. 




nr 6 








Eldre bilder 


Foto 

* 

• 


Litteratur 


■ 










Kilder 




• 




m 




Tidligere bygning 
brent /rev et 


Kultur-, personalhistorie 

• 


• 


• 

• 






■ 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 

f> • 0 * fl • 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Skolegt, nr. 
Betegnelse 


7 




* 


Eier 1970 
Takst kr. 
Bruk 


Kristensen, Alfred m. fl. 

50.000 Areal tomt 500 m 3 r bygninger 

Bolig 


m 




Oppført 


tidligst 


canacl 




omKnng 


KJEMT 

Siste brann Tidligere branner 






ANTATT 


Byggherre 
Arkitekt 






Oppr. bruk 




Plantype 










Hovedmål 






Etasjer 2 




Grunnmur 
Vegger 


Pusset stein, sprukket. 
Tommer. Stående panel. 




r\jeuer 




Tak 


Saltak, tegl* 









eksteriør stram fasade m. to-fagsvinduer i grupper. Tre ruter i 
faget m. flat omramming og markert overbord. Stor tofloyet 
port m. fyllingsdorer. Inngangsdor skåret ut i portdor. 
intener En del tre opprinnelig. 



Gårdsplass, Gress, grus, Vannpo st * Meget rommelig, 
uthus To etg. mur, bebodd. Bra. 

Ombygging 

1910 Stall og skur (BA) 

1913 Utvidelse av stallen (BA) 

1927 Del av skur - kasseverksted (BA) 

1928 Innredn. av snekkerverksted i 1. et. av stallen (BA) 
1932 Innredn. av tidl. stall/snekkerverksted til beboelse (BA) 



Tegninger, oppmålinger 

1910 Sit. plan 1:250 (BA) 

1913 Planer, snitt, fasade for stall. Plan Let. h.bygn. 1:100 

(BA) 

1932 Planer, snitt, fasade for endring av tidl^.|t^l|/^ggkk|ry 
1932 Sit. plan (BA) S G 

Ønskelige forandringer 



Omgivelser 

Positive 



VedJikeholdstilstand B 

Antikvarisk tilstand B 
Arkitektur vurdering 

Miljøvurdering B 

Prioritering C 



Dato 25 . 9 . 74 

Sign J.T. 



Ga,B Skoleqt. 






nr* y 


Fldrn bilder 






Foto 

(* Li f 


Litteratur 


Kilder 








Tidligere bygning 
brent /revet 






• 


Kultur-, personalhistorie 


p 




* 

■ 

* • 


Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 


* 




■ 

• «■ D 


Fremtidige planer 









.1 



« D 




» ■ 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 


Bebyggelse 


Gat© Skol eg t, «r. 12 

Betegnelse 


; Eier 1970 Str omberg , Unni 

Takst kr. Zb.000 Areal tomt 1 ' 1 bygninger 

eruk Bolig 


m 3 


Oppfert tidligst senest 


omkring 


KJE NT 

Siste brann Tidligere branner 


*NUtT 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 




Ho ved må 1 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein. 

vegger Tommer, liggende faspanel. 


Kjeller 

Delvis. 


Tak Saltak skifer. 




Eksteriør To fags vinduer delvis i grupper. Tre ruter i faget, 
flat profilert omxamming. Fyllingsdor. 


interior En del e ldre lister og dorer, 


en del modernisert. 


Gårdsplass, sementert * 

uthus Et etg* bind. verk. 




Ombygging 

1889 Ombygging av uthus til stall, (BA) 

1918 Ny stall i 2, et. Floy i 2 et. til h.bygn. mot gårds- 
plass. Endring av fasade mot Skolegt, (Port, 2 nye 
vinduer. ) (BA) 

1968 WC i 1. et. i floy mot vest. Dusjbad og WC i 2, et. i 
samme floy. (BA) 


Tegninger, oppmålinger 

1918 Planer, snitt, fasade 1:100 


(BA) 




ønskelige forandringer 

Gavl vegg paneles. 




Omgivelser 

Positive. 




Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand B 
Arkrtekturvurderrng B 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 



Dato 25.9.74 

Sign J#T# 



Gate Skoleqt. 


nr *| 2 






Eldre bilder 


Foto 



* 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-* personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Fremtidige planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Qebyggiilse 



Gate Skolegt. nr. 14 
Betegnelse 


Eier 1970 Wold , Arvid R. 

Takst kr. 22*000 Areal tomt 146 m> bygninger 

Bruk Bolig 


ITT 


Oppfart tidligst senest 


omkring 


KJ (MT 

Siste brann Tidligere branner 


åNTUT 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr> bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 1 


Grunnmur PliSSet Stein. 

vegger Tommer ^ stående panel. 


Kjeller 

Delvis • 


Tak Saltak, tegl. 


i 


Eksteriør To-fags vinduer m. to ruter. Flat omramming. 


interiør Delvis modernisert. 




Gårdsplass, Meget velholdt. Heller, gras. 
uthus En etg . , bind. verk. 




Ombygging 

1872 Se prot. (25.9.) (BA) 

1968 Innredn. av bad og W.C* i 1. 


et. i flby mot gården. (BA) 


Tegninger, oppmålinger 

Bygget etter nr. 12. 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Positive. 




Vedlikeholdstilstand A-B 
Antikvarisk tilstand B 
Arkitekturvurdering B 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 




Dato 24.9.74 

Sign J. T. 



cate Skolegt 

Eldre bilder 



nr. 14 




Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /rev et 



Kultur- personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate 

Betegnelse 


Skolegt 


■ 


nr. 1 6 






Eier 1970 
Takst kr. 
Bruk 


Iversen 
20 ooo 
Bolig 


, Gudrun 

Areal tomt 109 m 3 . 


bygninger 






Oppført 




tidligst 


senest 




omkring 


Siste brann 


Tidligere branner 






*NUTT 


Byggherre 
Arkitekt 








Oppf. bruk 




Plantype 












Hovedmål 








Etasjer 1 


(1) 



Grunnmur 


Pusset mjr 


Kjeller 


Vegger 


Tømmer, stående panel 


Delvis 


Tak 


Saltak , tegl . 





Eksteriør 



Interior 



Uordnet fasade m.fl, vindus typer. Flat omramming m, 
overbord på konsoller. Større vinduer mot gårdsplass 
Rikt utskåret stakittgjerde mor gårdsplass. 
Modernisert 



Gårdsplass, Heller. Meget velholdt. 

Uthus En et. bind, verk. Ubebodd, Bra 



Ombygging 
1862 

1863 
1865 
1910 



Se prot . f 30,5. ) (BA 
" n ( 3.2.) (BA 

" " (30.6.) (BA 

Heving av tak i 1 . et Flytting av kjøkken. Nye pip 
Endring av fasade mot Skolegt. og gårdsplass (Nye 
vinduer, ny dør, kunstige søyler på hjørnene) (BA) 



Tegninger, oppmålinger 



Ønskelige forandringer 

Gårds dører endres 



Omgivelser 
Positive 

Vedlikeholdstilstand B 

Antikvarisk tilstand B 

Arkitekturvurdering B 

Miljøvurderrng B 

Prioritering C 



Dato 
Sign 



2^.9.7^ 
J.T* 



Gate 



Eldre bilder 



Skolegt . 



r» r 



Foto 



16 



il. 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 



141.' 




